اسم الحاكم 

أبو العباس عبد الله السفاح 

أبو جعفر عبد الله المنصور 

أبو عبد الله محمد المهدي 

أبو محمد موسى الهادي 

et هارون‎ 

أبو عبد الله محمد الأمين 

أبو العباس عبد الله المأمون 

أبو إسحاق محمد المعتصم المعتصم بالله 

أبو جعفر هارون الواثق الواثق بالل 

أبو الفضل جعفر المتوكل المتوكل على الله 
أبو جعفر محمد المنتصر المنتصر بالله 

أبو العباس أحمد المستعين المستعين بالله 
أبو عبد الله محمد المعتز المعتز بالله 

أبو إسحاق محمد المهتدي المهتدي بالله 

أبو العباس محمد المعتمد المعتمد على الله 
أبو العباس أحمد المعتضد المعتضد بالله 

أبو أحمد علي المكتفي المكتفي بالله 

أبو الفضل جعفر المقتدر المقتدر بالله 

أبو منصور محمد القاهر القاهر بالله 

أبو العباس محمد الراضي الراضي بالله 

أبو اسحاق إبراهيم المتقي المتقي لله 

أبو القاسم عبد الله المستكفي المستكفي بالله 
أبو القاسم فضل المطيع المطيع لله 

أبو بكر عبد الكريم الطائع الطائع لله 

أبو العباس أحمد القادر القادر بالله 

أبو جعفر عبد الله القائم القائم بأمر الله 

أبو القاسم عبد الله المقتدي المقتدي بأمر الله 
أبو العباس أحمد المستظهر المستظهر بالله 
أبو منصور الفضل المسترشد المسترشد بالله 
أبو جعفر المنصور الراشد الراشد بالله 

أبو عبد الله محمد المقتفى المقتفى لأمر الله 
أبو المظفر يوسف المستنجد المستنجد بالله 
أبو محمد الحسن المستضي المستضي بأمر الله 
أبو العباس أحمد الناصر الناصر لدين الله 
أبو نصر محمد الظاهر الظاهر بأمر الله 

أبو جعفر المنصور المستنصر المستنصر بالله 
أبو أحمد عبد الله المستعصم المستعصم بالله 


فترة الحكم 


132 -136 
136 -158 
158 -169 
169 -170 
170 -193 
193 -198 
198 -218 
218 -227 
227 -232 
232 -247 
247 -248 
248 -252 
252 -255 
255 -256 
256 -278 
278 -289 
289 -295 
295 -320 
320 -322 
322 -329 
329 -333 
334 -333 
334 -363 
363 -381 
381 -422 
422 -467 
467 -487 
487 -512 
512 -529 
529 -530 
530 -555 
555 -566 
566 -575 
575 -622 
622 -623 
623 -640 
640 -656 


